a) Componenti speciali (*) 


Riferimento 

schema 

Denominazione 

Numero 

catalogo 

R2 

R3 

Potenzionietro tono con interruttore 0.5 Mil log. 

Potenziometro volume 1 MO lin. 

R11073 

R6930 7 

C7 

Condensatore elettrolitico 50 - 50 pF 220VI 

617025 69 

T1 

T2 

Trasformatore d uscita 1Y U1618/5% 

Trasformatore d'alimentazione TS U222S 590 

678102 596 
678181 590 

D 

AP 

Raddnzzatore ul selenio F5H 200V - 00 mA 

Altoparlante EM 070 B 

691104 18 
R10651 2 

1 1 II 1 

Maschenna altoparlante 

Manopola avorio con collare 

Cambio tension! 

Lampadlna a plsello 3.5 V - 0.2 A 

Molletta ancoraggio valvoia 

R11832 

R11993 

R11154 

661212 1 

R1O910 3 




(★) I componenti speciali possono essere richiesti alia FIMI come 
parti di ricambio, indicando il numero di catalogo. 


b) Altri componenti 


RESISTORI 

Riferim 

schema 

Denominazione 

Riferim 

schema 

Denominazione 

R1 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

680 kil - 10 % >'» W 

270 n r 10 ' « 1 i w 

io mo - 10 ». '/» w 

220 kTl - 10 »0 * 1 w 

470 kil : 10 •• V* W 

10 kfl - 10 «. w 

m 

390 n • 10 °o 1 W 

1 ooo n 10 % > s W 

3 300 n • 10 % 1 ! w 

50 kil -ion 1 W 

120 n - io i w 





C O N D E N 

S A r 

roRi 


] 

Rif. 

sch. 

Denominazione 

Rif 

sch 

Denominazione 

Cl 

2.200 pF 

= 104 4 

500V1 ceramica 

C5 

50 pF 

— 10 100° o 

25 V1 elettrol- 

C2 

2 200 pF 

:lO*o 

500V1 ceramica 

C6 

1.000 pF 

- 10° a 

500V1 ceramica 

C3 

3.300 pF 

-10»o 

400V1 poliest 

C8 

47.000 pF 

- 10" 0 

125V1 poliest. 

C4 

4.700 pF 

L 10® • 

500V1 Ceramica 

C9 

47.000 pF 

• 10° » 

400V1 poliest. 










































